Dr JANINA 


CZESNOWSKA 


SPECJALISTA-GINEKOLOG 
długoletni pracownik Pogotowia Ratunkowego w Krakowie 


przeżywszy lat 77, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 
zmarła dnia 28 kwietnia 1984 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek dnia 7 maja br. 
o godz. 16.00 w Klasztorze OO. Benedyktów w Tyńcu, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


; KOLEŻANKI, KOLEDZY, ZNAJOMI I PRZYJACIELE 


